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TAŞOVA  VERGİ  DAİRESİNDE  YANGIN  P 


TAŞOVA  VERGİ  DAİRESİNDE  YANGIN  PANİĞİ! 


Taşova  Vergi  dairesinde  elektrik  kontağından  çıkan  yangın  vantilatörün  tutuşmasına  neden 
oldu.  Mesai  saatinden  sonra  saat  18.00  civarlarında  meydana  gelen  olay,  sızan  dumanın  vatandaş 
tarafından  görülmesiyle  anlaşıldı.  Olay  yerine  çok  hızlı  bir  şekilde  ulaşan  itfaiye  ekibi,  çok  kısa 
bir  süre  içerisinde  yangının  oluşmasını  engelledi.  Böylece  büyük  bir  facianın  eşiğinde  dönüldü. 

Bu  tür  olayların  yaşanmaması  için,  kullanmadıkları  elektrikli  cihazların  kablolarının 
prizde  bırakılmaması  yetkililer  tarafından  belirtildi.  Havaların  ısınmasından  dolayı  oluşabilecek 
bu  tür  olayların  önüne  geçmek  için.  Okurlarımızın  bu  uyarıyı  dikkate  almalarını  istiyoruz. 

Gönderen:  editör  Tarih:  01.08.2007  Saat:  22:51  (12  okuma) 


file:///H:/ARCHIVE%20ekle/Yeni%20klas%C3%B6r/Ta%C5%9Fova%20Vergi%20Dairesinde%20Yang%C4%B1  n%20Pani%C4%9Fi.htm 


1/1 


